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Dr medycyny TADEUSZ 


DOENING 


kier. Przychodni Specjalistycznej przy Oddziele Urologicznym A.M. 
najlepszy i najdroższy mąż i ojciec 


przeżywszy lat 58, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 12 czerwca 1962 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim do gro- 
bowca rodzinnego nastąpi w piątek dnia 15 bm. o godzinie 14-30, 
na ktory-to smutny obrzed zapraszaja w ciezkim zalu pograzeni : 


zona, córka, rodzina i przyjaciele. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odprawione zostanie w sobotę 16 bm. o godzinie w kościele paraf. 
św. Mikołaja. 
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